MIECZYSLAW 


podpułk. Wojsk Polskich, lekarz weter. 


przeżywszy lat 53, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 19 listopada 1946 r. w Warszawie. 


Zwłoki zostały przewiezione do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok ze Szpitala Garnizonowego przy ul. Wrocławskiej, na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 26 b. m. o godzinie 11 przed poł, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, dzieci i rodzina. 
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